...الوقاية خير من العلاج 
فقط من الأجهزة Ba‏ تتم 
حمايتها بواسطة مزودات A “ASG‏ الجتستمرة: 


بالرغم من ان مايزيد على: Go ZT‏ الجظل الذي E‏ 


Gab‏ بهذه الأجهزة الخادمة و 5 من اعطال 
إن المقبس على وشك الإحتراق....ليس من اي 
شك ان تركيب مزودات طاقة مستمرة من 
«إميرسون» هو استثمار ممتان إذ غالبا ماتكون 
كلفة هذه المزودات اقل من الكلفة التي ستخسرها 
عن حدوث اول انقطاع للطاقة!. في «إميرسون» 
لدينا الأجهزة, والبرمجيات, ودعم بروتوكولات 
الإتصالات'لحماية الأجهزة الخادمة للملفات, 
واجهزة الجسور, والموجهات, والمسيّرات 
الخاصة بالشبكات. باختصارء كل ماتحتاجه 
لتبقى الشبكة تعمل دون انقطاع. 


اتصل بنا أو أرسل هذه البطاقة لنا لنبعث لك 
مجانا حزمة «شبكات بلا انقطاع» 
التى تتضمن بحوثا ونصائح وإرشادات 
ESN j‏ 
TEL: +44 1793 553355‏ 
لاك كارك == 
Eî Computer Power‏ = 


The world's No. 1 UPS Manufacturer 
إتصل بنا لمزيد.من التفاصيل عن الموزع في بلدك.‎ 


Tel: +44 1793 553355 Fax: +44 1793 553403 


EMERSON COMPUTER POWER 
ELGIN DRIVE 

SWINDON 

WILTSHIRE 

SN2 6BR 

ENGLAND 


O Please send me Emersons 

‘Non Stop Networking Pack’ 

I want power protection for [O file servers 
Û hubs Û bridges/routers Û other. 


Number of PCs on site O 1-10 O 11-20 
لا‎ 21-50 051-100 O 100-500 O 500+ 


I am an ÛU end user Û reseller and would like discount 
details 

Name. 

Position. 

Company. 

Address 


Tel: Fax: 
BYTE 4/95 


